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本报讯  昨日中午，人们见广州白云机场北头浓烟滚
滚，以为机场着火，其实不然。原来是机场北头围界外垃
圾着火，对飞机和航班起降没有造成影响。

    昨日11时55分，白云机场外场指挥处接机组报告：发
现机场跑道北头围界外200-300米处垃圾着火。 外场处即
把自动摄像镜头对准跑道北头。观察到大火烧至20-30 米
高，火势有不断增大的趋势。当时正吹南风，飞机在跑道
北头起降，若不及时扑灭，将会影响到飞机起降。外场处
立即将情况报告机场消防中心。不到3分钟，3辆消防车直
奔着火点紧急扑救。白云机场值班经理、机场公安局等单
位领导亲临现场指挥。

    12时13分，大火扑灭。据悉， 这次着火面积达50-60
平方米，对人员未造成伤害；由于扑灭及时，对飞机及航
班起降均未造成影响。这次垃圾着火原因目前还在调查中。
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